Jozef Nałecz Raczyński 


przeżywszy lat 24, 


PR 
po krotkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 7 marca o godz. 1 w nocy. 


W smutku pogrążeni bracia, zapraszają Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok we Czwartek d. 8 marca o godz. 4 popoł. ze szpitala św. 
Łazarza na miejsce wiecznego spoczynku, oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


dnia 9 b. m. o godzinie 10 rano w kościele OO. Kapucynów odprawić się mające. 


W drukarni W, Korneckiego w Krakowie. 


